Návod- k pou žití 


ELEKTRICKÉ ZAHŘIVACI BOTY 


Vážený spotřebiteli | 


Na základě průzkumu trhu jsme vyvinuli elektrický spotřebič, 
sloužící k ohřívání nohou v chladných místnostech, provozovnách, 
skladech, stáncích, apod. Upozorňujeme však, že jako u každého 
elektrického spotřebiče pro domácnost, musí být za každých okol- 


ností dbáno pokynů a doporučení, uvedených v tomto návodě. 


Vyrábí: Okresní průmyslový podnik Břeclav 
se sídlem 
v MIKULOVÉ — elektrovýroba, Husova 23 


Způsob použití: 


Elektrický spotřebič je určen k ohřívání nohou. Požadovaná 
teplota 45 = 509c naběhne na spodní ploše fapky za 15 minut 
po zapnutí. Regulace teploty se provádí zapnutím vypínače « 


Regulaci teploty vykonává termostat. 
Výrobek je zcela bezpečný, vnitřní okruh je vyroben z nových 
materiálů čs. výroby. 


Způsob čistění: 


Spotřebič se nesmí prát ani chemicky čistit K udržení spo- 
třebiče v čistotě slouží prací snímatelný povlak, chránící styčnou 
plochu. 

Případně navlihčený výrobek nevysušujte zapnutím přívodu do sítě! 


Zvláštní upozornění 


ea. 


na které je bezpodnínečně nutno brát zřetel 


Nepečlivá obsluha spotřebiče může mít za zvlášť nepříznivých 


okolností vliv na vznik teplot, které by mohly vyvolat oheň. Výrobce 


proto nepřejímá záruku za škody, které vzniknou nesprávným použí- 


váním v 


rozporu s dále uvedenými body : 


Spotřebič připojte jen na napětí vyznačené na štítku 


Nevpichujte jehly do spotřebiče a nepřipustťte vtlačování 


předmětů s ostrými hranami do spotřebiče 


Nepoužíváte-li spotřebič, je nutno jej odpojit ze sítě 
vytažením vidlice 


Přívod nesmí být vystaven tahu ani kroucení 
Spínač a přívod nesmí být vystaven vlivům vlhkosti 
Spotřebič nepoužívejte v přeloženém stavu 
Nepoužívejte spotřebič bez dozoru 


Zjistíte-li na ohřívači závadu, neodstraňujte ji sami, 


ale zašlete spotřebič k opravě výrobci 


Dodržujte uvedený návod k čistění 
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Při dodržování uvedeného návodu k použití ručíme, že výro- 
bek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené 
příslušnými technickými normami a podmínkami a to po do- 
bu 12 měsíců ode dne převzetí spotřebitelem. 

Jakmile se vyskytne na výrobku v záruční době vada, která 
nebyla způsobena spotřebitelem, neodvratnou událostí (po- 
vodní, požárem) bude výrobek spotřebiteli bezplatně opra- 
ven v záruce. 


Mimozáruční i záruční opravy provádí výhradně výrobce t, j. 


OPP Břeclav se sídlem v Mikulově 
— elektrovýroba, Husova 23 — 


Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek 
v záruční opravě. V případě reklamace (t. j. uplatnění zá- 
ruky) v záruční době budou náklady spojené se zasláním vý- 
robku na záruční opravu veřejným dopravním prostředkem 
(poštou) hrazeny výrobcem. Pro výměnu výrobku nebo zru- 
šení kupní smlouvy platí ustanovení občanského zákona (zák. 
č. 40/64 Sb.). 

Kupující byl obeznámen s užíváním a funkcí výrobku. 


Upozornění: 


Nevystavujte elektrický spotřebič zbytečným pádům. 


Prodej uskutečněn dne razítko prodejny 


sídlem v Mikulově 
OVÝROBA 
Husova ul. 23 - tel. 2295 
Mikulov na Moravě, okres Břeclav 


„ tech. norma Počet ks souprav 


MC 160 Kč S 


oží podle 


4198 


k výroby = *Kontrola 


| žnímatelný povlsk pro elektrickou zahřívací botu 
bynu 1-1 | 


něž inatrukc= | nav sichujte špandlíkyl Nenavihčujía! 
pes = „jesli i spotřebič vlhkýl 
Okresní pění poh Břach sa sídlem 
= v Mikulově 
Basová dl. 23 


Čtěte pečlivě instrukce! Nevpichujte špendlíky! Nenavlhčujt 
Nepoužívejte je-li spotřebič vlhký! | 
MOC: —-- | 
a 
Výrobce: | 
Okresní průmyslový podnik Břeclav se-sídlem 
v Mikulově 
Husova ul. 23 


